

ROSA MUSCOSA, 

( Var. multiplex.) 


R. germinibus ovatis, ccilycibus pedunculis petiolis ramulisque 
hispidis glancluloso-viscosis ; spinis ramorum spar sis > rectis. Ait. 
Kew. 2, pag. 207. Willd. Spec. 2, pag. 1074, ( ubi syn.) 

Rosier (Mousseux), DC. Nouv. Fl. franc. 3705. 

Rosier (á cent feuilles), Bosc, Nouv. Cours cFAgricult. 11, 
pag. 253 , var. 3 . Roessig, Tab. 6. 

R. (Muscosa provincialis) , Andrews Roses. 

R. (Centifolia muscosa magna.) Nouv. Duhamel 7, pag. 35 , 

var. 4 * 

LE ROSIER MOUSSEUX, 

(Var. ci F/eurs doubles.) 

DESCRIPTION. 

Cette varíete ne difiere de la Rose mousseuse simple dont 
nous avons donné la description (page 39), que par ses fleurs 
tres - doubles, de plusieurs rangs de pétales, ceux du centre 
chiffonnés, roulés sur eux-mémes, et laissant á peine aperce- 
voir les styles saillants et divergents. Elles acquiérent, comme 
certaines variétés du Rosier á cent feuilles, un volume souvent 
considérable, et nous en avons vu du diamétre de plus de 
trois pouces. 

On trouve cette Rose gravee dans les ouvrages de Miller, 
de miss Lawrence, de Roessig, et d’ANDREWS. Elle est encore 
figurée dans YHortus Anglus, et dans le Curtís Magazine. 


















































































































































































































